Πλωτό νοσοκομείο ΜΠίθΙιη Οηδίΐοίΐίεικ.ΐ).Μετέφερε 9.500-10.500 Γερμανούς ΠΟΛΙΤΕΣ 
όταν βυθίστηκε από το Μπολσεβίκικο υποβρύχιο 5-13 ; στις 30/1/45 στην Βαλτική.Κανείς 
επιζών! 
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Εμπορικό πλοίο Οδθίαηο ϋΐηΐζθΐ1;ΐ(εικ.2).Μετέφερε 1800 Ιταλούς ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ πολέμου 
και βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ρόδου από βρετανικό πολεμικό πλοίο.Κανείς επιζών! 


Επίσης τα πλοία 8ΙΝΕΚΑ και ΡοίτοΠα που μετέφεραν Ιταλούς ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ πολέμου 
βυθίστηκαν σχεδόν αύτανδρα (από τους 10.000 που μετέφεραν σώθηκαν μόνο 50!!) ; από την 
βρετανική αεροπορία και το ναυτικό! 

ΚΑΝΈΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΔΊΚΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ! 
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